Za spokój duszy 8. p. 


Dr MARIAN JÓZEF 


NOWAK 


chirurg 
wice -prymariusz Oddziału Chirurgieznego Szpitala 00. Bonifratrów w Krakowie 


jako w piątą bolesną rocznicę śmierci 


~ odprawione zostanie 


w sobotę dnia 29 sierpnia 1953 r. o godz. 8 rano w kościele 
O. O. Bonifratrów 


Nabozenstwo zalobne 


o czym zawiadamiaja 
żona i córka, 


